Maksymilian Walegowski 


żołnierz z r. 1863, Sybirak, starszy brandmistrz straży pożarnej m. Krakowa, 


c. k. podporucznik pospolitego ruszenia 


przeżywszy lat 44, po długiej a dolegliwej chorobie, zmarł dnia 1l-go Listopada 1857-g0 roku. 


Pozostałe rodzeństwo zaprasza Znajomych i Kolegów na pogrzeb, który odbędzie się w Niedzielę dnia 13 b. m. o godzinie 3 
opołudniu ze szpitala Św. Łazarza wprost na cmentarz. p 
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arni Zwiazkowej w Krakowie, ulica sw. Jana 13. 


